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Attachment  B 

PRP-Lead  Remedial  Action  Areas 

USEPA -State  of  Utah  SSC 

Eureka  Mills  Superfund  Site  - Eureka,  UT 


Response  Action  Structures 

f~~l  Site  Boundary 

City  Corporate  Limits 


600  300  0 


Scale 


mm . . : h i 


1778637 


ED  000552  00021820-00001 


